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zawodowa działalność prof. Cieszyń- 
skiego 139. — XXIV. Ziazd doroczny 


F. D. I. Bruksela, 10—17 sierpnia 1930 35. | 


Adressen. Patohistogeneza naszkliwia 
a rozpoczynająca się próchnica nabłon- 
ka szkliwnego 187. 

Antropologiczne różnice jamy ustnej i jei 
pochodnych 485. 

Appleton. 
leczenia zakażeń okołowierzchołkowych 
197. 

Asgis. Zastosowanie zasady 
w leczeniu ropotoku 209. 

A. S. I. Komunikat III. Kongresu w Buda- 
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ulotropsii 


Atlas, „Nateina“ Llopisa, nowy šrodek | 


leczniczy skaz krwotocznych 221. 
Beretta. Odżywczo - drobnoustrojowa 


teoria próchnicy i obecny stan badań | 


nad próchnicą 231. 
Białaczka, cztery przypadki zgorzeli w ia- 
mie ustnej 307. 
Błona śluzowa, zmiany histologiczne 634. 
Bólu znoszenie przy operacjach, technika 


nowoczesna ze szczególnem uwzgled- | 


nieniem chirurgji głowy i szyi 375. 

Cavina. Mój sposób wykonywania prze- 
szczepów kostnych w obrębie żuchwy 
446. 

Cieszyński. O zakażeniu ropnem, ro- 
powicach szczękowych i ich leczeniu 
1, 63. — Fragmenty z mojego życia 
119. Wykaz chronologiczny prac 
1906—1931 r. 149. — Mianowanie hono- 


1) W numerze 3, 1931 r. 
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rowym członkiem Wiedeńskiego Towa- 
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w oddziale obrażeń szczękowych w szpi- 
talu rezerwowym I. we Wiedniu w 1915 
r. pod kierownictwem prof. Cieszyń- 
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Dostawki, ogólne wskazania 626. 

 Dziąsłowo-zębowe choroby, rozważania 
dawniejsze i nowsze z dziedziny pato- 
logii ogólnej 659. 
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Haderup. Separacja zębów przy wy- 
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Heyman. Pochewkowa korona porce- 
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Cztery przypadki zgo- 


jHilarowicz. Zagadnienia nowoczesnej 
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| ficzna przy diagnostyce złamań szczę- 
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| 651. 
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lenia żuchwowego 524. 


Muzi. Znaczenie zmian zębowych, wy- 
konanych kwasami 529. 


Naszkliwie, jego pato-histogeneza, a roz- | 


poczynająca się próchnica nabłonka 
szkliwnego 187. 
„Nateina“ Llopisa, nowy środek leczniczy 
skaz krwotocznych 221. 
Nekrologi: Meusser 153. 
151. — Zilz 53. 
Neuralgja nerwu trójdzielnego 92. 
Nord. Nowe perspektywy w ortodoncji 
544, 


Odontoplastyka 357. 
Ortodoncia. Nowe perspektywy 544. 
Ottesen. O zaburzeniach w krąženiu 


Stobiecki 


w miazdze zębowei i jego następstwa | 


554, 

Ozębna szczytowa, jej zapalenia prze- | 
wlekłe z wytworzeniem torbieli, ich wy- 
ieczenie zapomocą terapii koloidowei 
570. 
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paleń ozębnej szczytowej z wytworze- 
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wei 570. 
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wowego 521. 


Parma. Znaczenie budowy tkanki kost- | 


nej dla enoralnej techniki roentgenow- 
skiej 577. 


Periodontoklazja, zabieg otwarty, oparty | 


na zasadach Cieszyńskiego 588. 
Piperno. Zapalenie stawu barkowego 
i kolanowego w następstwie ogniska 
septycznego okołozębowego 590. 
Plastyki twarzy 271. 
Polacy w szpitalu rezerwowym 1, we 
Wiedniu podczas wojny światowej 133. 
Porcelanowa koronowa pochewkowa 98. 
Powołanie lekarza-dentysty 93. 


Prinz. Przykra woń z ust — przyczyna 


i zapobieganie 599. 

Próchnica, odżywczo-drobnoustrojowa te- | 
orja i obecny stan badań nad próchnicą | 
231. — Djagnostyka próchnicy roentge- 
nologiczna i jej znaczenie praktyczne 
329, — Walka z próchnicą Środkami 
wewnętrznemi 423. 
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Proteza — nowy model po całkowitej re- 
sekcji szczęki górnej 427. 

Protezy zębowe połknięte jako ciała obce 
w przełyku oraz ich wydobywanie za- 
pomocą ezofagoskopii 257. 

Przeszczepy kostne (Cavina), mój sposób 
wykonywania ich w obrębie żuchwy 
446. 

| Radjologia stomatologiczna 241. 

| Rany cięte i wypalane w jamie ustnej 435. 

|Riha. O torbielach szczękowych bez 

| powodującego zęba 617. 

| Roentgenologiczna technika przy djagnos- 

| tyce złamań szczękowych 407. 

| Roentgenowska technika enoralna, znacze- 
nie budowy tkanki kostnej dla niej 577. 

| Ropne zakażenie, ropowice szczę- 
kowe i ich leczenie 1, 63. — Ba- 
dania kliniczne 1; Przestrzenie mię- 
dzypowięziowe 6; Leczenie ropowic 12; 
Thrombophlebitis 75; Sepsis 78; Powi- 
kłania 83, 91. 

Ruch w towarzystwach 58, 115. 


Salamon. Ogólne wskazania dostawek 

626. 

| Sepsis a ropowice 78. 

|Sprawozdanie z XXIV. Zjazdu doroczne- 

| go F. D. I. 10—17 sierpnia 1930. Bruk- 

| sela 35. — Sprawozdanie z konkresu 
stomatologicznego włoskiego 1930 r. 99. 

Staw barkowy i kolanowy, zapalenie w na- 
stępstwie ogniska septycznego okołozę- 
bowego 590. 

Stobieckiego nekrolog 151. 

| Stomatitis bizmutica 247. 

| Stryphnon — stosowanie jego przy krwa- 


| wieniach 61. 

Szabó. Zmiany histologiczne błony ślu- 
'zowei 634. 

Szymonowicz. Przyczynek do kos- 
metycznego zaopatrywania obustronnych 
bocznych szczelin wargi górnej 651. 

I Tellier. Rozważania dawniejsze i now- 
sze z dziedziny patologii ogólnej cho- 
rób dziąsłowo-zębowych 659. 

Thrombophlebitis a ropowice 75. 

Tilman. Neuralgia nerwu trójdzielnego 
92. 


VIII 


Torbiele szczękowe bez powodującego 
zęba 617. 


Trójdzielny nerw, neuralgja 92. 


Ulotropsia, zastosowanie jej zasady w le- | 


czeniu ropotoku 209, 
Uśpienie, kilka spostrzeżeń 351. 


Wiadomości bieżące 154. 
Wiertarki elektryczne 393. 


Wilga. W sprawie uchyleń w wyrzy- | 


naniu się zębów stałych 672. 
Wipla metal, spostrzeżenia kliniczne, sto- 
sowanie w aparatach regulacyjnych 699. 
Woń przykra z ust, przyczyny i zapobie- 
ganie 599. 


Wykaz prac asystentów i pracujących 


w Instytucie dentystycznym Uniw. we | 


Lwowie 175. 
Wykaz asystentów, koasystentów i de- 
monstratorów, pracujących pod kierun- 


kiem prof. Cieszyńskiego w Klinice sto- 


matologicznej U. J. K. we Lwowie od 
1913—1931 r. 179. 
Wykaz chronologiczny prac prof. Cieszyn- 
skiego od 1906—1931 r. 149. 
Wypełnienia styczne, separacja zębów 369. 
Wyrzynanie się zębów stałych, uchylenia 
672. 


Zabieg otwarty przy daleko posuniętych | 


przypadkach periodontoklazji, oparty na 
zasadach Cieszyńskiego 688. 

Zakażenia okołowierzchołkowe, kontrola 
bakteriologiczna, ich leczenie 197. 

Zapalenie kości pochodzenia zębowego, 
rozmaite jego postacie 505. 

Zemsky. Zabieg otwarty przy daleko 
posuniętych przypadkach periodontokla- 
zii, oparty na zasadach Cieszyńskiego 
688. 

Zeńczak. Spostrzeżenia kliniczne nad 
metalem Wipla i iego stosowaniem 
w aparatach regulacyjnych 699. 
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| Zjazdu I. Naukowego Polskiego lekarzy- 
dentystõw, Lwõw, lipiec 1923, fotografja 
143. 

I. Kongres Międzynar. Elektroratiologii 

dent. w Paryžu (30. VII, — 2. VIII. 1931) 

148. 

Kongres Międzynarodowego Związku 

Stomatologicznego A. S. 1. w Budapesz- 

cie, 2—7 września 1931. Komunikat III. 

| 110. 

| Program 111, 144, 145. 

|8-my Międzynarodowy Kongres dentys- 
tyczny w Paryżu 1931. Komunikat, 140. 

I. Zjazd naukowy Polski lekarzy-dentys- 
tów, Lwów, lipiec, 1923 r. 143. 

Pierwszy ziazd naukowy lekarzy-dentys- 
tów we Lwowie w lipcu 1923 r. 137. 

| Zjazd V. Polski stomatologiczny — Ko- 
munikat II. 60. 
Program 117. 

Zakażenia ropne, ropowice szczękowe i ich 
leczenie 1, 63. 
O zgryzie 479. 

Zilza nekrolog 53. 

| Złamania szczękowe, technika roentgeno- 

| graficzna przy djagnostyce 407. 

Znieczulenie żuchwowe, paradoksalna re- 
akcja termiczna próbą dobrego wyko- 
nania 524. 

| Znoszenie bólu przy operacjach, technika 

nowoczesna ze szczególnem uwzglednie- 

niem chirurgji głowy i szyi 375. 

Życiorysy: Andressen 185. — Apple- 
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Ennis 405. — Guy 349. — Huet 391. — 
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lok 493. — Melchior 503. — Morelli 523. 
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| Piperno 589. Prinz 597. — Riha 615, — 

| Salamon 625. — Stobiecki 151. — Sza- 

| bo 633. — Zemsky 687. — Zilz 53. 


